Regn . No. KERBIL / 2012 / 45073 

dated 5-9-2012 with RNI 


सत्यमेव जयते 


കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2021 


Reg . No. KL / TV ( N ) / 634 / 2021-23 


POVERNMENT 


ക 


OF KERALA 


കേരള ഗസററ് 


KERALA GAZETTE 


ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


വാല്യം 10 


തിരുവനന്തപുരം , 

ചൊവ്വ 


2021 ആഗസ്റ്റ് 31 
31st August 2021 

1197 ചിങ്ങം 15 
15th Chingam 1197 


നമ്പർ 


Vol . X 


No. 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


1943 ഭാദം 9 
9th Bhadra 1943 


PART III 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- 6-9-2021 , 3 മണി . 


( 1 ) 


നമ്പർ എച്ച്.ഡി.എസ് . 1008 2021 , 


2021 ആഗസ്റ്റ് 11 . 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം - സെക്രട്ടറി , 
ആശുപ്രതി വികസന സൊസൈറ്റി , ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി , കോഴിക്കോട് . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി 
പരിസരത്ത് ശൗചാലയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കരം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന 
തിനുള്ള കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 6,00,000 . 


നിരതദ്രവ്യം -25,000 . 


No. HDS / 1008 / 2021 . 


11th August 2021 . 


ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കുന്ന ക വ റി നു 

മു ക ളിൽ 
നമ്പർ എച്ച് . ഡി . എ സ് . | എം . സി . എച്ച് . 11008 | 2021 എന്ന് 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം . 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
running Comfort Station at Super Speciality Block Medical 
College Hospital , Kozhikode under Hospital Development 
Society for a period of one year . For details contact HDS 
Office during office hours . Telephone : 0495 2355900 


7-9-2021 , 3 മണി . 


ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8-9-2021 , 12 മണി . 


Superscription tender No. should be specifically 
noted_HDS / MCH / 1008 / 21 . 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട് 
അവസാന തീയതി -1 വർഷം . 


Date 


and 


time 


for 


receipt of 


tender- 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 71416 ( t 1200 + 216 ജി . എസ് . ടി . ) . 


7-9-2021 , 


3 


p . m . 


Gaz . No. 34 / 2021 / DTP ( Medical Education ) . 
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19th MARCH 2019. ) 


MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


18 


Date and time of opening of tender - 8-9-2021 , 
12 Noon . 


Date upto which the rates are to be firm — 1 year . 


ലേലം കഴിഞ്ഞശേഷം ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്നതും ക്വട്ടേഷൻ 
തുകയോ ലേലത്തുകയോ ഏതാണോ കൂടുതൽ ആ തുകക്ക് 
ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ് . ലേലത്തിനും 
ക്വട്ടേഷനും ഒരുമിച്ചു പങ്കെടു ക്കുന്ന ആൾ നിര ത ദ വ്യം 
വെവ്വേറെ അടയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ക്വട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്തപക്ഷം 
കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ 
ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ലേല സംഖ്യയുടെ നിയമാനുസൃത 
നികുതികൾ കൂടി യു ളള ആകെ തുക അ പ്പോൾ തന്നെ 
അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ് . 


Price of tender form- { 1,416 ( 1 1200 + 216 GST ) . 


Address of the officer from whom tender forms are to 
be obtained & whom tenders are to be sent — Secretary , 
Hospital Development Society , Govt . Medical College 
Hospital , Kozhikode . 


നിബന്ധനകൾ 


Date and time of close of sale of tender forms 

1. ലേലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുടെയും രണ്ടാമതായി ഉയർന്ന 
6-9-2021 , 3 p . m . 

നിരക്ക് കാണിച്ചവരുടെയും ഒഴികെയുള്ളവരുടെ കെട്ടിവച്ച 

നിരതദ്രവ്യം ലേല പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 
Approximate Cost_R 6,00,000 . 

തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് . 
EMD -25,000 . 

2. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് 

ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , 
( Sd . ) 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നൽകിയ ഫോട്ടോ പതിച്ച 
Govt . Medical College Superintendent / Secretary 

തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് , പാൻകാർഡ് , ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് 
Hospital , Kozhikode . Hospital Development Society . 

മറ്റ് നിയമാനുസൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയിൽ 

ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാജരാക്കണം . 
ലേലം / ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 

3. ലേലം ആരുടെ പേരിൽ ഉറപ്പിക്കു ന്നുവോ അയാൾ 

പിൻസിപ്പലിന്റെ ഉത്തരവ് കിട്ടി 15 ദിവ സ ത്തിനകം 
നമ്പർ , ജി.എം.സി , കെ.കെ.ഡി . 62533 / 2021 , -ഡി 1 2021 ആഗസ്റ്റ് 17 . 

പ്രസ്തുത കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി 
കേരള ഗവർണ്ണർക്ക് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറേണ്ടതാണ് . ഇതിൽ ഉപേക്ഷ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരുത്തുന്നപക്ഷം ഒരു ദിവസം ? 5,000 നിരക്കിൽ പിഴ 
വസ്തുക്കൾ അതിനു നേരേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും 

അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് . കൂടാതെ പിഴ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
തീയതിയിലും കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കാലാവധി 15 ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും . അതിനു ശേഷവും 
( പിൻസിപ്പാളോ അല്ലെ ങ്കിൽ പിൻ സിപ്പൽ ചുമ ത ല 

പണിപൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലേലം റദ്ദ് ചെയ്യുകയും പുനർ 
പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യലേലം ക്വട്ടേഷൻ ചെയ് 

ലേലം ചെയ്യുന്നതു മാണ് . ലേലം റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം 
വിൽക്കുന്നതാണ് . 

അടച്ച തുക തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല . 
ലേലവ - കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

4. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ലേലം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തു 
ക്യാമ്പസിലെ A 12 നമ്പർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പൊളിച്ചു മാറ്റുകയും 

ന്നതിനും മുൻകൂർ അറിയിപ്പില്ലാതെ തന്നെ ലേലം നിർത്തി 
സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി തരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി . 

വെക്കുന്നതിനും പ്രിൻസിപ്പലിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും . 

5 , മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 
നിരതദ്രവ്യം ? 10,000 . 

പാടുള്ളതല്ല . 
ലേല സ്ഥലവും സമയവും -- പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസ് , 

6. കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റു മ്പോൾ മറ്റ് കെട്ടിട ങ്ങൾക്കോ 
14-9-2021 , 11 മണിക്ക് . 

വസ് വക കൾ ക്കോ എന്തെ ങ്കിലും കേടു പാ ടു കൾ 
ലേലത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുകളിൽ സംഭവിച്ചാൽ അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ലേലം കൊണ്ട 
കാണിച്ച സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഹാജരാകേണ്ടതും മെഡിക്കൽ 

ആളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും . 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ലേല നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതും 

7. കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 
ആകുന്നു . 

അപകടമോ അത്യാഹിതമോ സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ 
ലേലത്തിനൊപ്പം മുദ്ര വച്ച ക്വട്ടേഷനുകളും ക്ഷണിച്ചു 

ഉത്തരവാദി ലേലം കൊണ്ട് വ്യക്തി മാത്രമായിരിക്കും . 
കൊള്ളുന്നു . 

8. ലേലം കൊണ്ട് വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ 

പ്രിൻസിപ്പാളോ , സർക്കാരോ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ മാറാ വുന്ന 10,000 

വിശദ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട 

ഓഫീസിൽ പ്രവ്യത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവു 
താ ണ് . ക്വട്ടേ ഷൻ ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ് 

ന്നതാണ് . 
ലേലദിവസത്തിന്റെ തലേദിവസം 13-9-2021 - ന് 3.00 മണിക്ക് 
മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് , 

( ഒപ്പ് ) 
കിട്ടിയിരിക്കേണ്ടതാണ് . 

കോഴിക്കോട് . 

പ്രിൻസിപ്പാൾ . 
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